新商品案内書 


No . 



商品仕様 


3 pro 


3 way ブランケット 

KW&+-1203BR 



備考 


発売時期 


サイス、、: mm 重量 : g 


商品 

商品名 

型番 

仕切 

単価 

税別 

売価 

税込 

売価 

色 

重量 

外箱入数 

外箱 
サイス、' 

受注 

単位 


3 way ブランケット 

KWS - M 203 K 


¥5,695 

¥5,980 

ブラック 

1.64 kg 

2 

W : 395 

H : 390 

D : 137 

2 

JAN 4571311371463 


3 way ブランケット 

KWS - M 203 BR 


¥5,695 

¥5,980 

ブラウン 

1.64 kg 

2 

W : 395 

H : 390 

D : 137 

2 

JAN 4571311371135 

























神田無篇罨機株式会社 

Tel (03) 6852-8850 FAX (03) 6852-8851 


商品名 3 way "7 ランケ， y 卜 


輸入品原産国中国 


開始予定日 


薄型で軽量 

カールマイヤー風(高級)電気毛布！ 

自宅でもオフィスでもお使いいただけます！ 
定格電圧: AC 100 V 
消費電力： 80 W 

タイマー：120分（自動オフ機能） 

本体材質:ポリエステル 


サイズ: W 1 600 XH 1200 mm 
4段階の切り替えが可能 


1レベル：グリーンランプ29度 
2レベル：イェローランプ33度 
3レベル:オレンジランプ37度 
4レベル：レッドランプ41度 
































































